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PART III 
Health Services Department 


TENDER NOTICE 


No. A5/3807/2011 . 


4th November 2011. 


Address of Office from which tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Government General Hospital, 
Kozhikode-673 032. 


Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the repair and painting of the following item to 
Govt . General Hospital, Kozhikode . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as A5/3807/ 2011 . 

Estimated Cost - - 80,000 . 
EMD - 1 %. 


- കോഴിക്കോട് ഗ വൺമെന്റ് ജനറൽ 
ആശുപത്രിയിലേക്ക്താഴെ പറയുന്നവ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എ5/ 3807/ 2011 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 80,000 . 


Price of tender ( Cash only ) - 400 + 4 % VAT + 1 % 
on Cess . 

Last date and time of close of sale of tender forms— 
26- 12- 2011 at 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
27-12- 2011 at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender 
28-12-2011 at 2 p . m . 

Date upto which the rates are to be offers — 
31- 5-2012. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില - - 400 + വിൽപ്പന 
നികുതി, 4. 04 %. 

തപാൽ മാർഗ്ഗം - 430 + വിൽപ്പന നികുതി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26- 12- 2011, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
27 - 12 - 2011, 5 മണി. 
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ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 12 - 2011, 
2 മണി. 


Baby Coat 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 6- 2012. 


Photo Therapy Unit Stand 


Wheel Chair 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Warmer 


Stool 


LIST OF ITEMS 


Iron Screen 


Name of items 


| Sl . 
- No. 
- (1) 


Quantity 
(Nos. ) 


Medicine Trolley 


(2) 


Labour Coat 


Iron Coat 


Examination table 


T . V . Stand 


Suction Apparatus 


Locker 
Oxygen Stand 
Drip Stand 
Stretcher Trolley 


Government General Hospital , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


